
COMPAGNIA GENERALE 1)1 ELETTKICITA’ - Mod. FM 540 • Convertitore per la ricczionc a niodulaziojie di frequenza con gli 

appuretMlii a AM. Media frequenza a 10,75 Mc/s. 
























